ТІР 











ВВОД ЧАЕВЫХ 

ДЕЙСТВИЯ ПИНПАД ТЕРМИНАЛ 
Попросите клиента вставить чип-карту в считыватель Ѕуе1Кі Ѕуе1Кі 
пинпада 
Введите окончательную сумму сделки Ргаботе раіаџки Зита (ЕОҜ) 


Например, 1000 (10.00 ЕОҜ) 
Введя сумму, нажмите зеленую клавишу (ЕМТЕВ) 


ГуезКИе зата... 








0,00 
Платежный терминал отображает на экране пинпада РИЗёН ТІР 
возможность оставить чаевые. ТІР 
Клиент желает оставить чаевые и нажимает зеленую [уезКИе АКВАТ. 
клавишу (ЕМТЕК). аБаг? 
(Если клиент не желает оставлять чаевые, он нажимает на Ргаботе райач Ки 
красную клавищу, и сделка продолжается, как обычная № Таір 
сделка купли-продажи). 
Клиент называет обслуживающему работнику сумму чаевых. ТІР Ргіаёб ТІР (ЕОВ) 


Работник вводит сумму чаевых и нажимает на зеленую 
клавишу. 


[уезК. АВВАТР... 








Максимальный размер чаевых составляет 20% от суммы Ргаботе райааКИ 0.00 
платежа. 

10.00 (тах 20%) 
Платежный терминал запрашивает у клиента подтверждение Ридён ТІР 
в отношении чаевых. ТІР 
Если клиент согласен, он нажимает на зеленую клавишу. ТІР 2.00 ЕОК 
В случае несогласия — на красную клавишу. У1ѕо 12.00 ЕОК 
Затем сделка продолжается, как обычная сделка купли- Раѓуігіпаѓе? Ргаботе райааКи 
продажи. 
При окончании сделки терминал распечатывает квитанцию, № Таір 


где также указана сумма чаевых. 











Квитанция продавца 


Тегтіпа1азѕ 


РКЕКІМІЅ РАУАРІМІМАЅ 
АРКЕЅАЅ 

Кед 12345673 Віџгаѕ 101 
Теги1па1о Ір НРС11111 


Мок. Когіе1ё 








УІЅА 

АТО: А0000000012345 

РАМ: ****%**%**%ж%%0017 

СІр: 40 ТС:95р248А423412Е422 

ТУК: 0000000000 Т751:0000 СУМК:000000 


ТІР 
Куіёаѕ:123456 
Іаікаѕ:12.09.2013 13:28:04 
Аџсотїт пе. 123223. Т1 


бита 
ТІР 
\150 


10.00 ЕОК 
2.00 ЕОК 
12.00 ЕОК 


АРМОКЕТА 


РТМ ТУЕЗТАЗ ТЕТЗТМСАТ 








Квитанция покупателя 
Ѕуеікі! 
Тегтіпа1іазѕ 


РКЕКІМІЅ РАУАРІМІМАЅ 
АРКЕЅА5Ѕ 

Кед 12345673 Віџгаѕ 101 
Теги1па1о Ір НРС11111 








Мок. Когіе1ё 


: А0000000012345 
: жж 0017 


: 40 ТС:95р248А23412Е422 
0000000000 Т51:0000 СУМВ: 000000 


ТІР 
Куіёаѕ:123456 
Іаікаѕ:12.09.2013 13:28:04 
ВиО пе. 1123223. 71 


бита 
ТІР 
\150 


10.00 Е ОВ 
2.00 ЕОК 
12.00 ЕОК 


АРМОКЕТА 


РТМ ТУЕЗТАЗ ТЕТЗТМСАТ 
Іѕзаџдокііе Ккуііо Кор1)а ѕаѕкаіїоѕ 15гха5о 
раіікгіпітиі 
У1ізо дего! 














